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Vikipēdijas lapa 


Kalmiku valoda (XajibMr KenH, izrunā: [xaļ3 J ' mag ks ' ķan]) 
ir mongoļu valoda, oiradu grupas valoda. Kopējais kalmiku 
valodas pratēju skaits tiek lēsts ap 180 tūkstošiem. Tajā 
galvenokārt runā kalmiki, kas dzīvo Krievijas republikā 
Kalmikijā. Kopš 1923. gada rakstībā izmanto kirilicu. 


Š/'s raksts ir ļoti īss un nepilnīgs. Jūs varat dot savu ieguldījumu 
Vikipēdijā, papildinot to (https://lv.wikipedia.Org/w/index.php7title 
=Kalmiku_valoda&action=edit). 



Šis ar valodniecību saistītais raksts ir nepilnīgs . Jūs varat dot savu 
ieguldījumu Vikipēdijā, papildinot to (https://lv.wikipedia.Org/w/index. 
php?title=Kalmiku_valoda&action=edit). 



Kalmiku valoda 


XanbMr Ke/iH 

Valodu lieto: 

Krievija (Kalmikija) 

Reģions: 

starp Volgas lejteci un Kaukāzu 

Pratēju 

skaits: 

ap 180 tūkstošiem 

Valodu 

saime: 

Altajiskās valodas 

Mongoļu valodas 

Oiradu valodas 

Kalmiku valoda 

Rakstība: 

kirilica (Krievijā) 


Oficiālais statuss 

Oficiālā 

Kalmikija (Krievija) 

valoda: 


Regulators: 

nav oficiāla regulatora 


Valodas kodi 

ISO 639-1: 

nav 

ISO 639-2: 

xal 

ISO 639-3: 

xal (http://www.sil.org/iso639- 


3/documentation.asp?id=xal) 

Piezīme: Šī lapa var saturēt IPA fonētiskās rakstzīmes 
unikodā. Bez pilnīga renderēšanas atbalsta vajadzīgo 
simbolu vietā var redzēt jautājuma zīmes, kastes vai 

citus simbolus. 



Saturs iegūts no "https://lv.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Kalmiku_valoda&oldid=2782670" 


Ši lapa pedejoreiz labota: 2018. gada 2. janvāris pīkst. 00.29. 

Teksts ir pieejams saskaņā ar Creative Commons Attribution/Share-Alike licenci; var pastāvēt papildu ierobežojumi. 
Plašākai informācijai skatīt lietošanas noteikumus. 























